EUFROZYNA EMINOWICZOWN 


córka naczelnika Straży pożarnej m. Krakowa 


przeżywszy lat 20, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 31 Grudnia 1892 r. 


Stroskany ojciec i rodzeństwo Zmarłej zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się w Poniedziałek dnia 2-go Stycznia 1893 roku o godzinie 2-giej popołudniu z gmachu 
Straży pożarnej wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Wtorek dnia 3-go Stycznia 1893 r. o godzinie 9-tej rano w kościele OO. Jezuitów na Wesołej. 


Czeionkamı drukarni Związkowej w Krakowie. 


